


Once Caldas 


31/10/2021 às 16:00 
A Bismark Elias Santiago Pitatua 


O Estácio Potogrande tManizates) 


CAMPEONATO COLOMBIANO - 2021 





CLAUSURA - 17º RODADA 





Patriotas Boyacá 


Nicolas Palacios Db 30 


Robert Mejfa Navarrete ao 


nm 6 Daniel Rodas Jiménez 


Juan Perez & FE 


Juan Pereztã Era 


Once Caldas 
69 
459 


8 


Once Caldas 


12. Gerardo Ortiz (0) 
4. David Murillo 
18. Yoiver González 
24, Sebastian Palma 
4 30, Tomás Clavijo 
Vo. José Otálvaro Arce 
14, Robert Mejía Navarrete | 





4 21. Marcelino Carreazo 
4 26, Nicolas Palacios & 
4. Mender García 


25. Jose Escobar 
6. Nicolas Giraldo 
1/20. Alejandro Garda 
11. Adrián Estado 
1 32. Sebastian Guzman 
1 33. Nelson Quifiones 
15. D Quifionez 


89 DloseLeudo 
91º *ECristian Barrios 


Ls Estatísticas 
Patriotas Boyacá 
Posse de bola (%) 31 
Total de passes 202 
Passes corretos (5%) 66 
Total de chutes 6 
Chutes no gol a 
Escanteios 4 
Faltas cometidas 6 
&M Escalações 


Patriotas Boyacá 


1. Carlos Mosquera 
42. Edgardo Rito Cuero 
3. Martín Payares 
5. Daniel Rodas Jiménez (o) 
24. Carlos De Las Salas Simanca 
6. Santiago Orozco Fernández 
49. Kevin Aladesanmi 
410. Andres Felipe Avila Tavera 
16.Jose Leudo & 
30, Cristian Barrio: 





V27. Jesús Arrieta 


Banco de Reservas 


91, Álvaro Villete 
f/22.Jorge Posada Hernández 
18. Adam Ozeri 
1/26. José Andrade Torres 
f/15. Edward Bolafios Angulo 
1.17. Darwin Lopez 
32.) Mendoza 





